
MARELLI - Mod. 9U15 - Scrie Fido - Gamme: onde medie da 200 a 560 m c onde corte da 24 a 51 m. Media frequenza: 470 kc/s. (Per 

valori, tensioni, taratora v. tabella a parte). 





